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un obelisque que je voudrais placer an Pre aux Glercs, ce lieu etant a la vue du Louvre, du cours de la Reine, du Pont-Neuf et 1'endroitle plus decouvert etle plus beau des environs de Paris.
Je choisis 1'obelisque plutot que la colonne parce qu'il est capable de plus de magnificence, la colonne ne pouvant pas etre elevee que sur unseulpiedestal, au lieu que 1'obelisque peut etre pose sur d'autres edifices qui doiineront occasion a beaucoup d'ornements. D'ailleurs 1'obelisque convient heu-reusement a la devise du Roi, les Egyptiens I'avant invente pour le consacrer au Soleil dans la ville d'Heliopolis, a cause de sa figure qui en s'elargissant represente un rayon : c'est pourquoi ils y gravaient des caracteres qui contenaient toutes leurs sciences divines, humaines et naturelles dont ils reconnaissaient le Soleil auteur.
Un globe terrestre de six toises et demi de diametre, pose sur un plinthe et afferrni par quatre sphinges de marbre noir, soutient un obelisque affermi aussi. sur ce globe par quatre dragons de bronze. L'obelisque a trois toises par le bas et neuf pieds par le haut et a4 toises de hauteur. Au haut de 1'obelisque, qui est perce par une vis de cinq pieds de diametre pour monter jusques en haut, est une cage de fer qui soutient un globe de cuivre dore de dix pieds de diametre capable de contenir dix personnes fort a 1'aise. La cage est composee de vingt montants, quatre a chaque face, sans ceux des quatre coins, qui laissent 20 ouvertures d'un pied de large pour regarder. Ces montants sont converts de grosses lames de cuivre dore de la largeur de hurt pouces qui descendent tout le long de 1'obelisque, en lient la maconnerie et representent les rayons du soleil qui partent du globe dore qui en est comme le corps.
Le plinthe sur lequel est pose le globe est soutenu d'un grand piedestal qui pose sur un socle grand et massif ayant dixtoises de tous sens et n'ayant aucun vide au dedans que la cavite de quatre pieds de largeur sur dix de hauteur pour un escalier qui rampe autour d'un massif qui soutient 1'obelisque. Ge socle est recoupe en dehors par quatres de la devise du Roi dont on pourrait former
